
■現在時刻を含わせる 

•エアコン運転中は時刻合わせできません。 


ブ 


時計當せ 


を巧す。 


(長巧しはしないでください。） 
PM 

0:00が点が 


诚邢 


日：日日 


のが点滅 



すすを 

もどる 


を巧し、 


現在時刻を含わせる。 


棘「も3。 


>時刻表示は、 

押し続けると 
早送りになります。 


轉計送せ 


を巧す。 


: が点滅 

© が点火了 
•これで完了です。 



■光 触媒空 清 フイルターと 給気 フイルターを取りがける 〔► 3 7, 3 8 ぺ-ジ 〕 
■ブレーカーを入れる 


お知らせ 


1 の操作で瞄計じ I 外の表示が出 
た場含、そのまま納60秒闇ボ 
タン操作を行わないでください。 
通常の表示!こもどります。 

じょうずな使いかたについて 

•冷やし過ぎや暖め過ぎにご 
注意ください。適度な室内 
温度設定は節電につながり 
まず。 

广 <おすすめ設定温度> —N 
ぶ房時…26に〜 28 T ： 

暖房時…20で〜22で 


♦窓にはブラインドやカーテ 
ンを使用すると、直射日光 
やすきま風を防ぎ、冷房- 
暖房効果を高めます。 

♦エアフィルクーの 目づまり 
は、冷房-暖房効果を低下 
させ、電気のむだ使いとな 
ります。定期的にお手人れ 
をしてください。 

知っておいてください 

♦エアコンは違転しないとき 
でも、電力を消費します。 

{► 47 ぺ-ジI 

♦シーズンオフなど、長期闇 
使用しないときはブレー 
カーを切ってください。 

♦屋外温度が一15で公下のと 
きは運転開始の1時間以上 
前 I こブレーカーを入れてく 
ださい。(圧縮機を暖めます。） 

運 g 条件 

•下表の条件]: U 外で運転を続 
けると、安全装置が働き、 
運転が停止ずる場合があり 
まず。また、冷房•除湿運 
範の場合、室内ユニットに 
露ががき、滴下ずる場合が 
あります。 


冷房 1 

屋外温度 

2 rc 〜43で 

室巧温度 

21で〜32で 

室内しつど 

80%じ(下 

暇房 1 

屋外温度 

- 2{ rc 〜 24 °C 

室内温度 

27でじ(下 

室内しつど 

フ0%じ(下 

加湿 1 

屋外湿度 

- 1日で〜24で 

室内温度 

12でじ(上 

室巧しつど 

70 %似下 

除湿 1 

屋外温度 

1〇で〜がで 

窒内混度 

18で〜30で 

室巧しつど 

8日％]::>(下 


ご使苗になる前に 


如一 

唯 r 
0 
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巧房-除湿)を房運乾 



篇度を積宛したいとき 


除湿冷房運転について 

♦通常の冷房逞転より湿気を 
多く取り除きます。設定湿 
度に到達すると運転を停止 
ずるため、設定しつどに到 
達しない場合があリます。 
しつどを下げるために、窒 
内温度より少し低めの温度 
設おをおずずめします。 


龜度とにどを下! 


冷房運転中に 

赢:产::為 

湿度でしつどを下げる。 

W •除湿ぶ房運転中に温度を優先的に 
下げたい場合は、冷房運転に切り 
換えることをおすすめします。 


ニオイないスじついて 

»「風量自動」に設定してか 
ら、さらら餘ミ显 • P をミ最 ) T ) 房* 
を房運転を開始ずると、室 
内ユニットの中にこちった 
イヤなこオイを抑えてから 
風を送り出ずニオイないス 
機能が働きます。 


■風向-風量を変えたいとき 

( >16,18ページ I 

♦除湿を房運転の場合は風量設定は「自動」 
になリます。風量変更はできません。 


■温度-しつどを変えたいとき 


;巧:泣 i が:;:； 

氮度 18で〜32で 

^ <おすすめ設定温度は26で〜28でです。> 

1くいつでもさら6「人」の場合〉 
抓•日日•加％ •連続か5選べます。 
/除:日心戸\ くいつでもさ bbr 切」の場含〉 

111離3ゎ!驟 ま f . 健湿低め.麗 
ill 、りまず。 i 拾?4苗ら r 入」 r 則は 

設定切換で設定できます。 


健湿 . 運転モード、設を温度からミタ定したしつど 

健湿高め…健湿より日％高めのしつど 
健湿低め…健湿より日％低めのしつど 
連続 . 除湿を続けます。 


I 停化したいとま 

: 古 :,;- 古 :-:,:,:-:,:::::::::;::::;::::::::;::::::::::::::::::^^^ 

(|転/停りを巧す。 

V:•: 

霉索雜の虫 I をマルチモ 
;づ穀 u しまず。 
































































































































































さらら除湿運転 


梅雨や夏の夜間など除湿冷房では§1寒い場台、「さらら除湿 」なら 

除湿した冷たい空気に暖かい空気を混ぜ含わせて、程よい空気をお部屋に送ります。 


さらら除湿運乾について 

♦さらら除湿運転時に補助的 
に空気を暖めることで、室 
内温度の低下を抑えながら 
湿気を取り除きます。（室内 
温度18で t (上で屋外ミ忌度 
10で L ソ上の場合） 

♦を房-隙湿を房運転から、 
さらら除湿運転に変更した 
場を、一時的にしつどが上 
がることがありまず。 

♦室内温度18でホ滿では、 
暖房逞転じて室内温度を上 
昇させる場をがあります。 
屋外湿度10でホ猶では、 
ぶ暖運範をくり返して除湿 
運転を行います。 

虹色マルチモニターランプ 
は暖房時（赤)、冷房時(緑） 
とな U ます。 


いつでもさららについて 

♦設定巧換で「いつでもさら 
ら人」にしておくと、さら 
ら隙湿運転と除湿ち房運転 
を自動的に切 U 換え、お部 
屋の温度としつどを調整し 
ます。 

初期設定は「入」になって 
いまず。 029ぺ-ジ] 

•リモコンの表示部は、リモ 
コンで設定した運転がさら 
ら除湿運転時は「除湿」、除 
湿ち房運転時は r 除湿)令房」 
となります。 

♦除湿ぶ房に切り換わった場 
合は、さらら除湿運転に比 
べ唤化し温度は下がります。 

♦除湿ち房運転からさらら除湿 
運転に切り換わる際(こニオイ 
が発生ずる場合がありまず。 

参屋外温度10で L ソ下で室内 
しつどが高いときは、自動 
的(こ給気を行い、室内のし 
つどを下げまず。 


しつどを優?£したいとき 


IP 遲麵 I 麵顯 



ミを;;ミ か-、 ■■ ■卜 H 

禱售巧：而 


111 


設定温度 | 

設定湿度 

標 

準 

cri 


•参 U % 

風量き動 

風巧す 


1153 

. 

:1 報 MH 晝剛 j がんお 
ミ墮 i ::.. 





--…. 


娘を端巧ぉを 

lii I 


、 ， : 




… W、、 ぶがん*^"*^^が,が’ 、、、 



分ち廉¥>を巧す。 


除ミぉを表:^ 

〔寒くならない隙湿運転） 
本体の虹色マルチモニター 
ランプ（黄）が点灯 


■風向を変えたいとき担を互) 

•風量設定は「自動」になります。 

風量変更はできません。 


■温度-しつどを変えたいとき 


標準…さらら除湿運転開始時の室两温度を設定温度 
にしていまず。お好みに合わせて上記範囲で 
微調整できます。 

連続…除湿を続けます。 


除湿 


■停止したいとき 

(|転/停りを巧す。 

♦本体の虫 I をマルチモニタ…ランプが 
消なしまず。 



で 

邁度 

也 


価 が 

T 示 r \ 0 /N で示 

準一 3 し〜華 


で 




湿度 


60 • 5日 • 50% • 連続から選べます。 


み 




さら6除湿運転 


運転のしかた 
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暖房運 s について 

♦屋外温度が下がるにつれ暖 
房能力が低下します。暖まリ 
不足の場合には他の暖房器 
具の併巧をおすずめしまず。 

参暖房逞転中、室外ユニット 
に霜が付くと能力が低下す 
るため、霜を取り除く運転 
(除霜運転）をしまず。 

♦除霜運転中、童内ユニット 
からはミ忌風が出ません。 


暖房を表示 

本体の虹色マルチモニター 
ランプ （ホ） が点の 


B，i 品嚴捐 

.:-:. バ .:.■■ 圓 ■ ■ 圓 ■■■■■■ ■ 


II 


渡房と加湿をしたいとき 


加湿暖房運おについて 

♦暖房運転じよってお部屋の 
温度が上昇するとき、一時 
的にお部屋の相対しつどが 
下がることがあります。 


遙瘦でしつどを上げる 

知 ilii 


加湿暖房を表示 
(加湿しながら暖房運転） 
本体の助:色マルチモニクー 
ランプ(穫)が点な 


■風向-風量を変えたいとき 

016,18ページ 1 


f 加湿暖房に ^ 40 •が • 50% 

i 切り換わります。 J 連続から遺べます 




連続 . 加湿を続けまず。 


■mu ISSSP , I 雪 L ^ m, \ 

::I 卜 i で — fsir 

: .BH 下3^ iJL 1ゾ /、•ぐ 

を;;な晋贾;お:!:^:;直^:這:;:題;皆;哲;强;强强聞;靖お强强强;踢;再;お 

iiMK / iin が巧サ 

巧::::::::::::、甲 1 L / C - ■ ^ ti .... 

•リツ ー J » 'V 

♦本 f 本の猫をマルチモ 
ィ台ふ T します。 







































































































































































































































































































































































































































































































































































加湿暖房-うるる加湿運転 
について 

♦屋外の空気から吸収したか 
分を室内に取り込み加湿す 
るため、給水ずる'必要はあ 
りません。 

♦屋外の温度-しつどが低い 
ときや、設定風量が少ない 
場合は、加湿能力が低下す 
るため、設定しつどになら 
ない場合がありまず。 

参運転中は、通常の暖房運転 
より運転音はやや大きくな 
LJ ます。 

♦加湿ホースを通って屋外の 
音が響いたり、ニオイを吸 
い么んだりすることがあり 
まず。 

♦運転時、室外ユニットの上面 
が暖かくなることがあリます 
が、異常ではありません。 

♦お部屋の案件、在室人数、 
屋外ミ忌度-しつどによって 
は、設定しつどにならない 
場合があります。 

♦屋外の温度*しつどじよっ 
ては運転音が変わる場合が 
あります。 


うるる加湿運転 

r うるる加湿」は、室外機に內蔵した如湿ュニットで外気の水巧を取り込みます。 
給水する必要がないため、清潔なうるおい空気をお届けできます。 


•温度は変え6れません。 
連続 . 加湿を続けまず。 


■偉止したいとき 

(運転/停止)を巧す。 

♦本体の虫 I をマルチモニタ…ランプが 
消なしまず。 




運転のしかた 
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じょうずな風向調節でより快適な風を。 



風向を上下に変える 


. よ部の麵□巧み 

運転中に 
巧])を巧す。 


•風向表示が点なしまず。 

フラップ（上下風向調節菊根）が自動で 
上下に動きます。 

•下部の唤化□は、風向を上下には変えら 
れません。 


■風向を固定したいとき 
もう一度[風向 I を押す。 


A ミ主意- 

♦上下の風向調節は必ずリモコンで行って 
ください。 

無理に手で操作すると、正しく動かな 
かったり、峽化□から露が滴下ずる場合 
があリまず。 


風向を左ちに変える 



ルーバー（左ち風向 
調節羽根）のツマミ 
を持って調節してく 
ださい。 


•上部-下部とも左ち別々に操作できます。 


上下の風向調節じついて 

♦フラップ（上下風向調節莉 
根）の可動範囲は運転モー 
ドに応じて異なりまず。 

径)暖房•拍湿暖房•うるる加湿 
空清•換気単独運転 
® 冷房•除湿ぶ房•さらら隙お 



水平からの角度で表示しています。 


♦フラ、ソプが自動で上下に動 
いているとき、運転音が変 
化する場合があります。 


お願い 


フラップを手で操作した場合 
は、一度運転を停止し、リモ 
コンで再度運転を巧って<だ 
さし、 


お知らせ 


♦室内温度が設定温度に到達 
し、室外ユニットが停止し 
ている間は、フラップは停 
止します。 

♦上下の風向を固定ずる場 
合、冷房*暖房効果を高 
めるために、暖房運転時は 
フラップをが平においが態 
で、冷房*陈湿冷房•さら 
ら餘湿運転骑は上向きでご 
使巧 < ださい。 




















































































































































































































































































































































































































































































